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MEMORÁNDUM N*_23003%23 17 


A s SR. BERNARDO RAMIREZ DE ARELLANO. 
Jefe de Gabinete Subsecretaria 
DE 3 KATHERINE VILLARROEL G. 
Secretaria Ejecutiva CNID 
REF. : Solicita se apruebe “Plan de Experto: Apoyo en el 
diseño de la plataforma de monitoreo del ecosistema de 
innovación”. 


FECHA : 27 de noviembre de 2017. 


Por medio del presente, solicito a Usted aprobar el “Plan de experto 
Apoyo en el diseño de la plataforma de monitoreo del ecosistema de innovación”, 
relativa al Experto: MARIA JOSE MENENDEZ BASS, que se acompaña, presentado 
por la empresa “Centro de Innovación & Empresa”, relativa al experto 
mencionado anteriormente. La mencionada empresa, financiara los referidos 
gastos de conformidad al contrato de prestación de servicios que suscribió con la 
Subsecretaria, con fecha 05 de abril del 2017, el cual se encuentra vigente, según 
DECRETO N° 283, del 26 de abril 2017. 


Saluda atentamente a usted, 


JO NACIONAL DE INNOVACION 
PARA EL DESARROLLO 
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MEMORÁNDUM N° 


A : KATHERINE VILLARROEL GATICA. 
Secretaria Ejecutiva CNID 
DE J BERNARDO RAMIREZ DE ARELLANO D. 
Jefe de Gabinete Subsecretaria 
REF. f Remite aprobado “Plan de Experto: Apoyo en el 
diseño de la plataforma de monitoreo del ecosistema de 
innovación”. 
FECHA : 27 de noviembre de 2017. 


Por medio del presente, remito a Usted debidamente aprobado, el 
“Plan de experto Apoyo en el diseño de la plataforma de monitoreo del ecosistema 
de innovación”, relativa al Experto: MARIA JOSE MENENDEZ BASS, que se 
acompaña, presentado por la empresa “Centro de Innovación 8 Empresa”, 
relativa al experto mencionado anteriormente. 


Saluda atentamente a usted, 


ERNARDO RAM. ARELLANO 

. GABINETE 
SUBSECRETARIA DE ECONOMIA 

Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO 
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ACTA DE APROBACION 


En Santiago, con fecha 27 de noviembre del 2017, los integrantes 
de la contraparte técnica aprueban el “Plan de experto Apoyo en el diseño de la 
plataforma de monitoreo del ecosistema de innovación”, relativa al Experto: 
MARIA JOSE MENENDEZ BASS, que se acompaña, presentado por la empresa 
“Centro de Innovación & Empresa”. 


Para Constancia firman, 


€ 


= FE DE GABINETE 
INSEJO NACIONAL DE INNOVACION SUBSECRETARIA DE ECONOMIA 
PARA EL DESARROLLO Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO 


PLAN DE EXPERTO 
“MARIA JOSE MENENDEZ BASS” 
Apoyo en el diseño de la plataforma 
de monitoreo del ecosistema de innovación 


1. CONTEXTO Y REQUERIMIENTOS. 


En su tarea de asesorar al Presidencia de la República en la identificación, 
formulación y ejecución de políticas, planes, programas y acciones qué 
fortalezcan la ciencia y la innovación como elementos clave para el desarrollo 
del país, el CNID está llamado a mantener una visión sistémica, dinámica y de 
largo plazo, generando orientaciones estratégicas que guíen las decisiones que 
se adoptan en el presente. 


En consecuencia, con lo anterior el Consejo, busca contar con herramientas 
que le permitan instalar nuevas formas de mirar, medir y evaluar el ecosistema 
de innovación. En esta búsqueda se plantea generar un marco conceptual e 
implementar una plataforma de monitoreo que permita dar cuenta de la 
naturaleza compleja y dinámica del sistema de innovación, agregando valor al 
sistema de monitoreo actual al identificar nuevos componentes y sus condiciones 
habilitantes, visibilizar las relaciones entre dichos componentes y dar cuenta de 
su dinamismo identificando los distintos niveles de generación y aplicación del 
conocimiento. 


Este marco permitirá identificar el estado del arte en aspectos clave para la 
innovación en Chile permitiendo fundamentar de mejor manera las orientaciones 
estratégicas del Consejo, así como integrar y retroalimentar la función de 
anticipación también propia del CNID. 


La profundización de este enfoque requiere de una comprensión de. los 
enfoques que el Consejo ha desarrollado y adoptado, así como del conocimiento 
de los sistemas de monitoreo y las fuentes de datos de los sistemas de monitoreo 
ya existentes. En este marco, el Consejo requiere de un apoyo experto que 
responda simultáneamente a estos dos requerimientos, definiendo Ja 
contratación de la experta María José Menéndez. 


2. OBJETIVO GENERAL 


Apoyar la profundización y el diseño conceptual de un sistema de 
monitoreo que integre nuevos: componentes y. permita dar cuenta de sus 
características relacionales y dinámicas, aportando a evidenciar y monitorear la 
naturaleza compleja y dinámica del ecosistema de innovación. 


3. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
1. Apoyar en la profundización del marco conceptual generado por el CNID, 


2. Apoyar la revisión e identificación de indicadores n cuenta de las 
diversas dimensiones de este marco. Co 
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3. Apoyar en la identificación y caracterización de las fuentes de datos de 
dichos indicadores. 

4. Apoyar el diseño de los sistemas de alimentación de la plataforma de 
monitoreo. 


4, ANTECEDENTES DEL EXPERTO. 


María José Menéndez Bass es Médico Veterinario de la Universidad de 
Chile y Master en Gestión y Emprendimiento Tecnológico de la Universidad 
Adolfo Ibáñez. Tiene experiencia como coordinadora de proyectos de 
investigación en la Universidad de Chile y en Dirección de Programas de 
Investigación en la Universidad Católica. Posee experiencia en el sector público, 
como Directora del Departamento de Estudios y Gestión Estratégica en. la 
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) donde 
estuvo a cargo del área que controla los indicadores que miden el desempeño 
de los programas de la institución y que genera estudios relacionados con 
caracterizar y evaluar las iniciativas en ciencia y tecnología impulsadas por 
CONICYT, Trabajó como encargada de Ciencia para el Desarrollo en la:Secretaría 
Ejecutiva del Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo (CNID). Aquí 
participó en la creación de documentos que entregan lineamientos para políticas 
públicas tecnología a la Presidenta como el Informe Ciencia para el Desarrollo 
de Chile: Un sueño compartido para Chile. Ha trabajado con centros de 
investigación, investigadores jóvenes, representantes de Universidades e 
instituciones públicas para co-diseñar políticas científicas, como una Política 
nacional de Centros de Investigación para Chile. 


5. Duración del Plan y Contraparte Técnica 

Este Plan contempla un periodo de 1 mes de duración y la contraparte 
técnica del mismo será el profesional de la Secretaría Ejecutiva del CNID, señora 
Katherine Villarroel Gatica, 
6. Plan de implementación 


La consultora es responsable de financiar lo siguiente: 


4.053.328 


362.266 
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